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Dr Władysław Szczęsny Pohorecki 


emer. lekarz powiatowy w Pińczowie 


urodzony 1863 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 7 stycznia 1934 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 9 b. m. o godzinie 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi złożenie do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych żona z dziećmi oraz rodzina, 


pocRzesowy „CONCORDIA“ | 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


